Orazinin  asas  hissalarinda  hidrokimyavi  zonalliq 
qrunt  sularimn  hidrodinamik  zonalligi  ila  uygunla§ir. 
Yeralti  sular  mineralla$ma  daracasina  va  tarkibinda  i§ti- 
rak  edan  makrokomponentlara  gora  qrunt  sularinm  hi¬ 
drokimyavi  zonalhgi  iki  yera,  mineralla§ma  daracasina 
gora  isa  hidrokimyavi  zonalar  dord  yera  boluniir: 

Birinci  hidrokimyavi  zonaya  mineralligi  1  q/l-a  ki- 
mi  olan  sular  va  torpaq-qruntlar  daxildir  va  gatirma  ko- 
nuslannm  ba$langic  hissalarinda  yayilmi§dir.  Hidroge- 
oloji  noqteyi-nazardan  bu  zona  yeralti  sulann  formala?- 
masi  zonasi  adlamr.  Sulan  hidrokarbonatli-natriumlu- 
maqneziumlu-kalsiumlu  va  sulfatli  maqneziumlu-natri- 
umlu-kalsumludur. 

Ikinci  hidrokimyavi  zona  yeralti  sulann  harakat 
zonasinda  yayilmi§dir.  Bu  isa  gatirma  konusununun  or- 
tahissasini  ahata  edir.  Sulann  mineralliq  daracasi  1-15 
q/1,  kimyavi  tarkibi  sulfatli-hidrokarbonatli-maqnezi- 
umlu-kaliumludur. 

09uncii  hidrokimyavi  zona  yeralti  sulann  pazla?- 
ma  va  muqavimat  ($i$ma)  zonalannda  mu§ahida  edilir. 
Qrunt  sulannin  mineralliq  daracasi  1,5-2  q/1  arasinda 
dayi$ir. 

Dorduncu  hidrokimyavi  zona  gatirma  konusunu¬ 
nun  qurtaracaginda,  qrunt  sulannin  bo$alma  zonasin¬ 
da  yayilmi§dir.  Sulann  mineralliq  daracasi  2  q/l-dan 
foxdur,  kimyavi  tarkibi  isa  sulfatli-xloridli-natriumlu- 
dur. 

Tabii  drenlanma  §araitinin  pozulmasi  ila  yeralti 


sulann  mineralligi  artir  va  eyni  zamanda  kimyavi  tar- 
kibca  qrunt  sulan  hidrokarbonatli  sulardan  sulfatli- 
xlorlu  sulara  kefir.  Grazida  qeyd  oiunan  qrunt  sulannin 
tiplan  va  yanm  tiplari  yer  sathinin  iist  hissasinda  yayil- 
mi§  siixurlann  yuyulma  daracasindan  va  su-suxur  siste- 
minda  gedan  muxtalif  proseslardan  asili  olaraq  forma- 
la§ir. 

Dagliq  va  dagatayi  sahalarda,  yagmtimn  miqdan- 
nm  buxarlanmadan  ?ox  oldugu  jaraitda  sulann  forma- 
la§digi  suxurlarda  hall  oiunan  duzlarm  miqdan  prakti- 
ki  olaraq  azdir.  Bu  zonada  aliimosilikatlar,  karbonatlar 
va  natrium  bikarbonatlarla  zangin  dag  siixurlarinm  hall 
olunmasi  prosesi  gedir  va  bununla  bagli  olaraq  karbo- 
natli  tipa  malik  §irin  sular  geni$  yayilmi§dir. 

9sasan  periferiya  zonalan  su-suxur  sisteminda 
qrunt  sulannin  minerallajma  daracasi  artir  va  kimyavi 
tarkibca  hidrokarbonatli  va  sulfatli  sulara  ke9ir.  Tabii 
va  tasarriifat  amillarinin  ta'siri  altinda  hidrogeoloji  va- 
ziyat  tamamila  dayi$ir,  bu  da  oz  novbasinda  torpaq- 
qruntlann  aerasiya  zonasinda  istilik,  su  va  duz  rejimia- 
rinin  dayi$ilmasina  gatirib  9ixanr. 

Orazi  iizra  apanlan  rayonla$ma  hidrogeoloji-meli- 
orativ  proqnozlann  verilmasina  imkan  verir.  Bu  pro- 
qnozlara  asaslanaraq  demak  olar  ki,  suvanlan  torpaq- 
lar  bazasmda  kand  tasarriifati  istehsalimn  yax§ila§dinl- 
masi  va  ahalinin  i9mali  suya  olan  talabatmi  ta’min  et- 
mak  maqsadila  yeralti  sulardan  geni$  istifada  etmak 
olar. 
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ENERJIDA§IYIGILARININ  QiYMOTtNIN  D0Yi§M0StNtN 
MELtORAStYA  V0  SU  T0S0RROFATIN1N  F0ALlYY0TiN0  T0SM 

S.T.H0S9NOV,  texnika  elmlari  namizadi, 

C.C.GOLM0MM0DOV,  geologiya-mineralogiya  elmlari  namizadi 
Az.ETH  va  Ml 


• 

Tstehsalin  son  naticasi  olan  mahsulun  alda  edilmasin- 
a>  naqlinda,  sax-lanmasinda  va  emal  edilmasinda 
enerji  dajiyicilan  bilavasita  i?tirak  edir.  Enerji-da§iyici- 
annin  qiymati  mahsulun  va  xidmatlarin  maya  dayarini 
ormala$dirir.  Na-hang  istehsal  sahalarinda  enerjida§iy- 
IC*  a.nnin  CBZ‘  dayi§masi  son  naticada  mahsu-lun  va  xid- 
ma  arin  dayarini  qaldirmaqla  barabar,  hamin  sahanin 
3a  lyyatina  ciddi  tasir  gostarir. 

_  Xalq  tasarriifati  sahalarini  su  ila  tamin  etmak  ii9un 
uxtalif  su  manbalarindan  ilda  8-13  mid.  m  su 
(jg  Ul^  „  t3^bat9ilara  9atdinlir.  Lakin  son  zamanlar- 
enerji  sahasinda  yaranan  bohran  su  tasarrufatini  90X 


9atin  vaziyyata  salmijdir.  Ener-jida§iyicilannm  qiymat- 
larinin  demak  olar  ki,  gundan-gtina  qalxmasi  mexaniki 
qay-dada  gotiirulan  va  naql  edilan  suvarma  va  digar 
maqsadlar  U9iin  istifada  edilan  su  balansinda  oz  manfi 
aksini  tapmijdir.  0gar  1991-ci  ilda  elektrik  nasoslan  ila 
hasil  edilan  suyun  hacmi  9,737  mid.  m3  ta§kil  edirdisa, 
bu  2002-ci  ilda  2,767  mid.  m’-a  enmi§dir  (cadval  1.)  2 . 

Bunun  naticasinda  suvanlan  arazilarin  sahasi  Xey- 
li  azalmi§dir.  Bela  ki,  1991-ci  i-da  1,34  min.  ha.  saha  su- 
vanldigi  halda,  2000-ci  ilda  889  min  ha.  saha  su  ila  ta¬ 
min  olunmujdur.  Qeyd  etmak  lazundir  ki,  bu  vaziyya- 
tin  yaranmasinda  ham  da  tasar-riifat  faaliyyatinin  day- 
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Su  manbalarindan  gotiirubn,  nasos  stansiyalan  va  subartezian 
quyulan  ila  vurulan  suyun  hacmi,  mid.  nr1 


Cddvdl  1. 


Ns 

Gostaricilar 

1 1 1  or 

1991 

1992 

2000 

2001 

2002 

2003 

1 

Su  manbalarindan 
gotGrObn  suyun 

Qmumi  hacmi 

12,710 

11,910 

8,996 

7,295 

11,112 

11,500 

2 

Nasos  stansiyalan  ila 
vurulan  su 

9,737 

9,950 

3,612 

4,022 

2,767 

4,070 

3 

Subartezian  quyulan 
ib  vurulan  su 

1,493 

0,620 

0,657 

1,105 

0,547 

0,378 

4 

Kollektor-drenaj 

sistemindon  vurulan  su 

1,480 

1,340 

0,700 

0,680 

0,110 

0,100 

i^masi  az  rol  oynamami$dir. 

Bir  torafdan  material  vo  avadanhqlann  baha  qiy- 
matbrla  va  ^atinlikla  aids  edilmasi,  digar  tarafdan  enerj- 
ida$iyicilarinm  qiymatlarinin  durmadan  artmasi  su  ta- 
sarrufati  obyektlarinin  istismanna  sarf  dilan  xarclarin 
artmasina  gatirib  9ixarir. 

Tadqiqatlar  gostarir  ki,  1 
kvt-saat  elektrik  enerjisinin  qiy- 
mati  10  il  arzinda  1 5000  dafa  art- 
mi§dir.  1991-ci  ilda  1  kvt-saat 
elektrik  enerjisinin  kand  ta- 
sarrufati  sahasinda  qiymati  0,01 
manat  oldugu  halda,  2000-ci  il- 
dan  bu  raqam  150  manata  qaldi- 
nlmi§dir  (cadval  2). 

Qgar  Meliorasiya  va  Su 


dan  qaldurma  yuksakliyi  ila  alaq3dar 

dir.  Bela  ki ,  nasos  stansiyalarmda  v9 
subartezian  quyularinda  suyun  Qa|9 
dirma  yuksakliyi  muvafiq'  suratda  5o 
va  120  metr  oldugu  Mlda,  kollektor- 
drenaj  sistemlarinda  bii  yuksaklik  3.5 
m  va  nadir  hallarda  10  m-a  9atir. 

Enerjiya  gora  1  m3  suyun  qi^ 
ti  da  suyun  qaldirma  yuksakliyind3n 
asili  ola-raq  dayi§ir.  Nasos  stansiya- 
larinda  1  m3  suyun  enerjiya  gora  qiy! 
mati  7-e-15  ma-nat,  subartezian  quyu- 
larinda  50  manat  va  kollektor-drenaj 


sistemlarinda  0,27  manat  ta$kil  edir. 

Analiz  gostarir  ki,  suyun  qiymati  va  vurulmasi 
u9iin  sarf  edilan  enerji,  su  manbalarindan  va  onlarin  yer- 
la§diyi  arazidan  asili  olaraq  kaskin  $akilda  bir-birindan 
farqlanir. 


Elektrik  enerjisinin  qiymatinin  dinamikasi,  enerji  sarfl  va  dayari 


Cadval  2. 


Ns 

Gostaricilar 

1991 

1993 

1994 

1995 

1998 

2000 

2005 

1 

1  kvt-saat  elektrik 

enerjisinin 
qiymati,  man 

0,01 

0,372- 

0,704 

1,710- 

33,72 

28,00- 

100,00 

144,00 

150,00 

150,00 

2 

Umumi  enerji 
sarfi,  mid  kvt-saat 

1,680 

1,183 

1,110 

1,010 

0,980 

0,183 

0,403 

3 

1  Enerji  xarclari, 

mid  man 

0,017 

1,023 

12.593 

10,010 

14,400 

28,710 

61,93 

Tasarrufat,  ASC  1991-ci  ilda  1,68  mid.  kvt-saat  elektrik 
eneijisi  istifada  edib,  ona  1.7  min.  manat  odamisdisa 
2000-ci  ilda  0,183  min.  kvt-saat  elektrik  enerjisi  sarf 
edildiyi  halda  ona  28,710  mid.  manat  vasait  vermali  ol- 
mu§dur  (cadv.  2).  Gorunduyu  kimi  10  dafa  az  enerji  sarf 
edildiyina  baxmayaraq  17000  dafa  9ox  vasait  odanilmi?- 

1991-ci  ildan  indiya  kimi  olan  dovrii  muqayisa 
edarkan  gorunur  ki,  ham  subartezian  quyulan  ila  ham 
da  nasos  stansiyalari  ila  hasil  edilan  suyun  hacmi  va 
maya  dayari  arasmdaki  asihliq  pozulmu$dur.  1991-ci  il¬ 
ia  muqayisada  naql  edilan  suyun  miqdannm  4  dafa  azal- 
masina  baxmayaraq  onun  har  bir  kubmetrina  qoyulan 
enerji  xarclari  1 5000  dafa  artmi§dir.  (cadval  3) 

Maraqh  cahat  ondan  ibaratdir  ki,  nasos  stansiya- 
lan  va  subartezian  quyulan  ila  vurulan  suyun  hacminin 
xeyh  azalmasina  baxmayaraq  har  1  m3  suyun  hasilina 
sari  edilan  enerji  taxminan  sabit  qalmi?  va  bazi  hallarda 
isa  xeyh  azal-mi$dir.  Masalan,  1991-1994-cu  illarda  1  m3 
suyun  naql  edilmasina  0,12-0,15  kvt-saat  elektrik  eneri 
"  2000-ci  ilds  bu  gosturici  0,05  kvl 

~  etnU5dlr>  daha  dogmsu,  xiisusi  enerji  sarfi  3 
dafadan  90X  azalmi§dir  (cadval  3) 

.  EPerjl  S3rfmin  xiisusi  9akisi  nasos  stansiyalari  ila 
SUbartezian  quyularinda  2  dafa  ^xdur 
Kollektor-drenaj  sistemlarinda  isa  xiisusi  enerji  sTrf,  or 

?„ hpaWa dl^r  mantaqalarla muqayisada  5-30  dafa Zz 
dir.  Enerji  »riinin  M.  kBki„  dsyi5m3si  suy3°n 


Azarbaycanda  suvanlan  sahalar  yerin  relyefindan 
asili  olaraq  muxtalif  yiiksakliklarda  yerla§diyi  u?un 
suyu  oz  aximi  ila  talabat9iya  9atdirmaq  mumkun  ol- 
mur. 

Su  talabat9ilara  asasan  Yuxan  Qarabag,  Yuxan 
§irvan,  Ba§  Mugan,  0ziz-bayov,  Samur-Ab§eron,  $am- 
kir  va  digar  Magistral  Kanallar  vasitasila  9atdinlir. 

Sarfi  40,2  m3  /san  olan  $amkir  ma§in  kanali  tama- 
mila  nasos  stansiyalannin  vurdugu  su  ila  qidalamr. 
Relyefi  yiiksak  olan  arazilar  Magistral  KanaUar  va  ^y- 
lar  uzannda  qoyulan  nasos  stansiyalan  ila  vurulan  su 
nesabina  tamin  edilir. 

Demak  olar  ki,  Azarbaycamn  biitun  zonalanni 
a  a  e  an  magistral  kanallar  va  <pay  manbalarindan 


Mexaniki  iisulla  hasil  edilan  suvarma  suyunun  hacmi, 


Cadval  3. 


Jb 

1 

Gostaricilar 

Nasosiarla  vurulan 
suyun  hacmi,  mid.  m> 

2000 

3,612 

2001 

4,022 

2002 

2,767 

2003 

4,070 

2 

Istehlakpya  yatan 

suyun  hacmi.  mid.  ro> 

2,70 

3,010 

2,060 

3,050 

3 

Su  itkibrinin  miqdan, 

mid.  m3 

0,912 

1,012 

0,707 

1,020 

4 

Faktiki  enerji  sarfi.mln 

kvt-saat 

183,25 

173,24 

322,72 

403,71 

5 

1  m3 suyun  hasilinasarf 
edibn  enerji  sarfi,  kvt- 
_  saat/  m3 

0,051 

0,043 

0,117 

0,099 

6 

Enerjiya  odanibn 
vasaitin  faktiki  mabbgi, 
JPld.  man. 

28,11 

26,41 

49,51 

61,93 

7 

1  m  suyun  cneijiya 

S9I?  dayari.  man/mJ 

7,8 

6,6 

18,0 

15,2 
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Cadral  4. 

Nasos  stansiyalari  ito  vurulan  suyun  hacmi,  qiymati  va  enerjl 
.t  sarfi  haqqinda  malumat  (2000-cl  il)  |2,3|. 


’275 

1 

* 

2 

w 

■  \  ■ 

idaralarin  va  ya  su 
manbabrininn 

Adi 

Vurulan  suyun  hacmi 

Vurulan  suya  sarf  edilan  xarclar,  mln.man. 

Umumi  eneiji  sarfi,  min.  kvt-saat 

Suyun  qaldinlma  yuksakliyi,  m 

d 

B 

n 

g 

X 

c 

0 

C/5- 

13 

*o 

s 

1 

3 

c 

5 

C 

3 

3 

CO 

1-1 

B 

Xysusi  eneiji  sarfi,  kvt-saat/  m3 

1 

?amkirKii 

55,86 

6486,95 

39,34 

60-187 

120,6 

0,730 

2 

9yri(pay  SA 

3,92 

391,50 

1,93 

80-125 

99,9 

0,492 

3 

Samur-Ab$eron  kanah 

337,30 

16387,40 

117,08 

22-35 

48,5 

0,347 

4 

Yuxan  Sirvan  kanah 

1,53 

53,40 

0,41 

18-28 

34,9 

0,268 

5 

Yuxan  Xanbulant^y  HOli 

9,50 

316,00 

1,40 

45-75 

33,3 

0,147 

6 

Ozizbayov  Kit 

122,00 

2761,00 

15,36 

2740 

22,7 

0,126 

7 

Kur,  Araz  <^ylari  va  digar 

manbabr 

892,0 

16500,00 

87,00 

6-10 

18,5 

0,097 

8 

Kollektorlar(YQKii) 

1 10,40 

30,30 

0,18 

3-8 

0,27 

0,06 

suyu  t9labat9ilara  fatdirilmasi 
haqqinda  malumat  4  sayh  cad- 
valda  xususi  ardicilhqla  veril- 
mi$dir. 

4  sayh  cadvaldan 
gorunduyii  kimi  1  m3  suyun 
qiymati  va  1  m3  suyun  nasosla 
vurulmasina  sarf  edilan  elekt- 
rik  enerjisi  iki  asas  amildan;  bi- 
rincisi-suyun  qaldinlma 
yiiksakliyindan,  ikincisi  -  hasil 
edilan  suyun  hacmindan  asili- 
dir.  Suyun  qaldinlma  yiiksak- 
liyi  artdiqca  onun  maya  dayari 
kaskin  §akilda  artir.  Masalan 
§amkir  Majin  Kanah  uzra  1  m3 
suyun  maya  dayari  121  man,  1 
m3  suyun  vurulmasina  sarf 
edilan  enerji  0,73  kvt-saat  ta§- 
kil  etdiyi  halda,  Kiir  9aymdan 
vurulan  suyun  qiymati  18,5 
man/m3,  xususi  enerji  sarfi  isa 
0,097  kvt-saat/m3  -a  barabar- 
dir. 

Kollektorlardan  vurulan 
suyun  qiymati  va  onun  vurul¬ 
masina  sarf  edilan  enerji  isa  daha  azdir.  Yani,  1  m3  suy¬ 
un  dayari  0,27  manat,  1  m3  suyu  vurmaq  119U  n  isa  0,006 
kvt-saat  eneiji  talab  olunmujdur.  Bu  onunla  alaqadar- 
dir  ki,  kollektorlarda  suyun  qaldirma  yiiksakliyi  az,  vu¬ 
rulan  suyun  hacmi  isa  90xdur. 

Arajdirmalar  gostarir  ki,  bazi  hallarda  tasarriifat 
faaliyyatinin  duzgun  ta§kil  edilmamasi  naticasinda  da 
suyun  maya  dayari  xeyli  qalxir  va  izafi  enerji  sarfina  sa- 
bab  olur.  Misal  U9iin  Samur-Ab§eron  kanah  uzra  1  m3 
suyun  maya  dayari  48,5  manat,  Yuxan  Xanbulan9ay 
hidrotexniki  qov$agi  iizra  33,3  man.  ta§kil  edir.  SAK 
uzra  suyun  qaldirma  yiiksakliyi  22-35  metr  oldugu  hal¬ 
da,  Yuxan  Xanbulan9ay  HQ-i  iizra  suyun  vurma 
yiiksakliyi  ondan  iki  dafa  artiq,  yani  45,74  metr  ta§kil 
edir.  SAK  iizra  suyun  maya  dayarinin  va  enerji  sarfinin 


artmasina,  asasan,  nasoslann  izafi  ba§qida,  minimal 
mahsuldarliqda  ijlamasi,  nasos  aqreqatlanmn  kohnal- 
masi,  onlardan  gedan  hidravliki  itkilarin  90X  olmasi, 
nasos  stansiyalarinm  optimal  i§  rejiminda  i§lamamasi 
va  digar  sabablarla  alaqalandirmak  olar. 

Ogar  1991-92-ci  illarda  1  kvt-saat  enerjinin  qiyma¬ 
ti  0,01  man  ta§kil  edirdisa,  bu  qiymat  1998-ci  ildan 
15000  dafa  artinlmijdir.  Xalq  tasarriifatmm  he9  bir  sa- 
hasinda  malm  va  ya  xidmatin  qiymatinin  bu  daracada 
qalxmasi  mu§ahida  olunmami§dir. 

Meliorasiya  va  su  tasarrufatmm  ahangdar  ijini  ta- 
min  etmak,  kand  tasarriifatmi  stimuUa§dirmaq  maqsadi 
lla  elektrik  enerjisinin  sati§  qiymati  1991-ci  ilin  saviyya- 
sina  endirilmali  va  biitiin  kand  tasarriifat  i§lari  U9un  1 
kvt-saat  elektrik  enerjisinin  satis  qiymati  1  qapikdan  ar¬ 
tiq  olmamahdir. 
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